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機能 を 維持 する た め の 確認 














名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 


2 次 単価 表 











位 数量 









































単価 使 














年 月 








2022. 05 











歩 掛 適 

















年 月 


2022. 05 








労務 調 





整 係数 












































点検 技術 員 ( 電 ) 















































[= 


高圧 設備 (- ル ト ^ 变压器 ) 


外観 、 機 能 の 確認 








単 37 号 





名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 











2 次 単価 表 













































































2022.05 


























2022.05 






























































点検 技術 員 ( 電 ) 
























































ー 33 一 























证 


dn 











上 整備 音 


高圧 設備 で - ル ト ~ 変圧 器 ) 
絶縁 耐力 の 確認 











名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 


2 次 単価 表 











位 数量 









































齐全 全 














年 月 








2022. 05 











歩 掛 敵 

















年 月 


2022. 05 








労務 調 





整 係数 












































点検 技術 員 ( 電 ) 















































高圧 設備 (も - ル ト ~ 変圧 器 ) 
機能 を 維持 する た め の 確 認 














名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 











2 次 単価 表 













































































2022.05 


























2022.05 






























































点検 技術 員 ( 電 ) 
























































ー 34 — 























证 


dn 











上 整備 音 























三 设备 (計器 


Aa 
F 40 全 外観 構造 の 確認 





名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 


2 次 単価 表 











位 数量 









































単価 使 














年 月 








2022. 05 











歩 掛 適 

















年 月 


2022. 05 








労務 調 





整 係数 












































点検 技術 員 ( 電 ) 







































































吉 ロー ミル 人 計 (了 BR 
単 41 呈 高圧 設備 (計器 


絶縁 耐力 の 確認 





名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 








2 次 単価 表 













































































2022.05 


























2022.05 






























































点検 技術 員 ( 電 ) 
























































ー 35 一 























证 


dn 











上 整備 音 














単価 使用 年 月 2022.05 


2 次 単価 表 未 插 通用 年 月 2022. 05 


労務 調整 係数 






























































圧 設備 (計器 用 変成 器 ) 
機能 を 維持 する た め の 確 認 i 单位 数量 

































































名 称 ・ 規 格 



































点検 技術 者 ( 電 ) 








点検 技術 員 ( 電 ) 




























































































2022.05 


2 次 単価 表 5 3 2022. 05 



























































Ni 45g | 高圧 設備 避雷器) 


外観 、 操 作 機 能 の 確認 












































名 称 ・ 規 格 


























点検 技術 者 ( 電 ) 








点検 技術 員 ( 電 ) 
















































































ー 36 一 





H 
淹 
源 
二 





上 整備 音 





高圧 設備 (避雷器 ) 
絶縁 面 力 及 び 性 能 の 確認 








名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 


2 次 単価 表 











位 数量 









































齐全 全 














年 月 








2022. 05 











歩 掛 敵 

















年 月 


2022. 05 








労務 調 





整 係数 












































点検 技術 員 ( 電 ) 















































高圧 設備 (避雷 器 ) 
機能 を 維持 する た め の 確 認 











名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 











2 次 単価 表 













































































2022.05 


























2022.05 






























































点検 技術 員 ( 電 ) 
























































ー 37 — 























证 


dn 











上 整備 音 








ヽ ヤノ 単価 使用 年 月 2022.05 
2 次 単価 表 歩 掛 適用 年 月 2022.05 
労務 調整 係数 


高圧 設備 (电力 用 2y7 六 设备 ) 
絶縁 耐力 の 確認 単 1 単位 数 量 
























































































































































名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 








点検 技術 員 ( 電 ) 



















































































2022.05 



























































2 次 単 単価 表 5 3 2022. 05 













































































単 “47 另 圧 設備 (電力 用 ツテ 六 设备 ) 
単 47 全 機能 を 維持 する た め の 確認 


名 称 ・ 規 格 























点検 技術 者 ( 電 ) 








点検 技術 員 ( 電 ) 
















































































昧 土 整備 音 





证 
mn 
源 





ー 38 一 


高 压 计 備 電力 ヒュ ー ズ " ) 
機能 を 維持 する た め の 確認 

















名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 


2 次 単価 表 











位 数量 









































単価 使 














年 月 








2022. 05 











歩 掛 適 

















年 月 


2022. 05 








労務 調 





整 係数 












































点検 技術 員 ( 電 ) 















































単 49 号 | 見 圧 設 備 (電力 ヒュ ー ) 


絶縁 耐力 の 確認 








名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 











2 次 単価 表 













































































2022.05 


























2022.05 






























































点検 技術 員 ( 電 ) 
























































一 39 一 























证 


dn 











上 整備 音 






























































次 DA 単価 使用 年 月 2022.05 
ジッ 単価 表 歩 掛 適用 年 月 2022.05 


労務 調整 係数 
























































ma | 动力 电灯 租 
时 操作 機能 の 確認 


名 称 ・ 規 格 















































術 者 ( 電 ) 








術 員 ( 電 ) 




















術 者 ( 電 ) 

















術 員 ( 電 ) 

















































































































ll 


ー 40 - 





手电 暴 土 整备 浊 





证 


2 次 単価 表 


了 | 絶 緑 耐 力 の 確認 








名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 

















単価 使 














年 月 


2022. 05 











歩 掛 敵 

















年 月 





2022. 05 
























































労務 調 





整 係数 












































点検 技術 員 ( 電 ) 
























































2 次 単価 表 








機能 を 維持 する た め の 確認 


名 称 ・ 規 格 





点検 技術 者 ( 電 ) 

































































2022.05 
































2022.05 


































































































点検 技術 員 ( 電 ) 
























































ー 41 一 























证 


ll 


























県 県 整備 

















名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 




















・ 触媒 栓 付 ) 


2 次 単価 表 











位 数量 









































齐全 全 














年 月 








2022. 05 











歩 掛 敵 

















年 月 


2022. 05 








労務 調 





整 係数 












































点検 技術 員 ( 電 ) 
























































名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 




















・ 触媒 栓 付 ) 











2 次 単価 表 













































































2022.05 


























2022.05 






























































点検 技術 員 ( 電 ) 
























































ー 42 一 























证 


dn 











上 整備 音 
































| 2 次 単価 表 


単価 使用 年 月 2022. 05 
歩 掛 適用 年 月 2022. 05 
労務 調整 係数 
名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 

































































点検 技術 員 ( 電 ) 

































































































































































直流 電源 装置 ( 代 断 機 投入 
警报 回路 


2 次 単価 表 
・ 触 媒 栓 付 ) 
助 作 確認 

































































名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 

















2022.05 
2022.05 


























点検 技術 員 ( 電 ) 





























































































































ー 43 — 




















H 
淹 
源 
二 





上 整備 音 











・ 触媒 栓 付 ) 




















名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 


2 次 単価 表 




















単価 使 














年 月 


2022. 05 











歩 掛 適 

















年 月 





2022. 05 






































労務 調 





整 係数 












































点検 技術 員 ( 電 ) 










































































Mo8 | 直流 電 涯 装置 ( 層 断 機 投入 用 ・ 触 媒 栓 付 ) 
* 7 機能 を 維持 する た め の 確 認 


名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 











2 次 単価 表 


















































2022.05 
































2022.05 
















































































点検 技術 員 ( 電 ) 
























































ー 44 一 























证 


dn 
1 








昧 土 整備 音 





監視 制御 盤 類 (操作 卓 ) 
絶縁 耐力 の 確認 














名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 


2 次 単価 表 




















単価 使用 年 朋 

















2022. 05 


























歩 掛 適用 年 月 





2022. 05 






































労務 調整 係数 















































点検 技術 員 ( 電 ) 















































監視 制御 盤 類 (操作 卓 ) 
機能 を 維持 する た め の 確 認 





単 ”60 号 








名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 











2 次 単価 表 





















































2022.05 
































2022.05 
















































































点検 技術 員 ( 電 ) 
























































一 45 一 




















证 





dn 











上 整備 音 














単価 使用 年 月 2022.05 


2 次 単価 表 歩 掛 適用 年 月 2022. 05 


労務 調整 係数 







































































家用 電気 設備 環境 点検 
抵抗 値 の 正常 値 確認 単 ) 単位 数 量 




























































































名 称 ・ 規 格 





























点検 技術 者 ( 電 ) 








点検 技術 員 ( 電 ) 











































































































2022.05 












































2 次 単 単価 表 5 3 2022.05 









































(継電器 類 も 通 事 站 bs 型 
器 (瞬時 要素 付 ) の 性 能 確認 




































































名 称 ・ 規 格 


























点検 技術 者 ( 電 ) 














点検 技術 員 ( 電 ) 










































































ー 46 一 








证 
淹 
浙 


昧 土 整備 音 

















単価 使用 年 月 2022.05 


の 次 単価 表 05 年 月 2022.05 


労務 調整 係数 

























































































继电器 类 外 共通 导 ] 
正 炎 电器 性 能 礁 训 単 単位 数 量 





















































名 称 ・ 規 格 



































点検 技術 者 ( 電 























点検 技術 員 ( 電 ) 













































































2022.05 





















































2 次 単 単価 表 5 3 2022.05 






































受電 電設 備 (継電器 類 の 共通 事 芋 
過電圧 継電器 の 性 能 確 認 



























































名 称 ・ 規 格 


























点検 技術 者 ( 電 ) 











点検 技術 員 ( 電 ) 













































































ll 


ー 47 一 





県 県 土 整 備 音 





证 














単価 使用 年 月 2022.05 


2 次 単価 表 2 年 月 2022.05 


労務 調整 係数 












































































































































名 称 ・ 規 格 



































点検 技術 者 ( 電 











点検 技術 員 ( 電 ) 

























































































2022.05 
























































2 次 単 単価 表 5 3 2022.05 





























電器 類 共通 事項 ) 静止 型 
[| 
性 性 認 






























































名 称 ・ 規 格 























点検 技術 者 ( 電 ) 








点検 技術 員 ( 電 ) 
















































































ll 


ー 48 一 





県 県 土 整 備 音 





证 














単価 使用 年 月 2022.05 


2 次 単価 表 Ca: 適用 年 月 2022. 05 


労務 調整 係数 












































































































































名 称 ・ 規 格 



































点検 技術 者 ( 電 











点検 技術 員 ( 電 ) 

























































































2022.05 
























































2 次 単価 表 5 3 2022. 05 



































事项 ) 静止 型 
























































名 称 ・ 規 格 























点検 技術 者 ( 電 ) 








点検 技術 員 ( 電 ) 
















































































ll 


ー 49 一 





県 県 土 整 備 音 





证 














紀 字 B 日 米 














对 











本 共通 
大 电器 人 性 能 确认 














名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 


2 次 単価 表 











位 数量 



































単 1 




















使 





年 月 


2022. 05 








步 岳 





適 

















年 月 





2022. 05 





労務 





調 





整 係数 



























































点検 技術 員 ( 電 ) 

































































了 项) 静止 型 








トム 
上 BE 人 仙人 











名 称 ・ 規 格 
点検 技術 者 ( 電 ) 











2 次 単価 表 







































































2022.05 
































2022.05 

































































点検 技術 員 ( 電 ) 





















































ー 50 一 























证 


ll 








手 県 県 ゴ 





上 整備 音 














単価 使用 年 月 2022.05 


2 次 単価 表 Ca: 適用 年 月 2022. 05 


労務 調整 係数 












































































































































名 称 ・ 規 格 



































点検 技術 者 ( 電 











点検 技術 員 ( 電 ) 

























































































2022.05 
























































2 次 単価 表 5 3 2022. 05 








ライ トバ ン 運 転 費 












































名 称 ・ 規 格 










































































ll 





3 手 県 県 土 整 備 き 





证 














単価 使用 年 月 2022.05 


2 次 単価 表 地 插 通 用 年 月 2022. 05 


労務 調整 係数 

































































单位 数量 




































































ライ トバ ン 運 





















































出 





一 52 一 





県 県 土 整 備 音 


证 














単価 使用 年 月 2022.05 


3 次 単価 表 Ca: 適用 年 月 2022. 05 


労務 調整 係数 





















































AGE 
車 


ライ トバ ン 運 転 





































































































24 ト パッ 
1. 5L 




















































































































ll 





a 県 県 土 整備 前 





证 














単価 使用 年 月 2022.05 


3 次 単価 表 Ca: 適用 年 月 2022. 05 


労務 調整 係数 





















































AGE 
車 


ライ トバ ン 運 転 





































































































ライ トト ハン 
1. 5L 




















































































































ll 





4 手 県 県 土 整 備 間 





证 


